CORONA 

コ□ナを風•巧類を燥除湿機 


取扱説明書 


シーデイーェム 

CDM-108 



■特色 

1. 本格を風 

2. パワフル除湿 

3. スピードを類乾燥 

4. 大型已 .8 L タンク 

己.ツインコンブレッサー搭載 
6. 扫ダクト付属（本体収納可) 


エアコンと違い部屋全体を;を房ずること 
はでをません。閉めきつた場所で使われ 
た場合には、むしろ室温び上びりまず。 
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このたびは、コ□ナち風 • 巧類乾燥除湿機をお買 
いあげしげこだきましでありびとうごさいました。 
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み 
になり、それぞれの性能を十かにおむ得になつ 
たラえで正しくご使用ください。 

なお、お読みになったをもお使いになるちびし、 
つでち見られる巧に「保証書」とともに大切に保 
管しでください。 


画 株巧ミな ^0-#- 






































■お使いになる前に、この「安全上のごを意 j をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示した注意事頂は、を全に関する重大な内容を記載しでいますので、必す守ってください。 
表示と意味はつぎのよラになつでいます。 






■お読みになったをは、お使いになるちびいつでも見られる巧に必す保管しでください。 


J 


/ K 胃胃誤った取り扱いをしたときに、死こや重傷などの重大な結果に結び付く可能性び大きいちの。 

A ミ主意 誤った取り扱いをしたときに、状;兄によっては重大な結まに結び巧く可能性があるちの。 

_ A 么記号はを意をなす内容びあることを告げるものです。 

/. 、 図の中に具体的なを意内容(在図の揚さは一般のなを意)び巧かれでレます。 

記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中やお傍に具体的な禁止巧客び巧かれでいます。 

〇 〇記号は行為を強制したり指示する内客を告げるちのです。 

図の巧に具体的な指示巧客(ち図の場合は一般的な行為の指示)び}苗かれでいます。 


D 安全上のご注意 


(がずお守りください） 


A 注意 


本体からの風び直接あたる巧 
で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完を燃烧の原因に 
なることびあります。 



お手入れのときは必ずスイッチを「停止」にし、 
プラグも巧く 


内部でファンが高速回転しで 
おりますので、ケガの原因に 
なることびあります。 


€ 



本体を水洗いしたり、花瓶などの水の入った 
容器をのせない 


本体内部に浸水しで電気絶縁 
び劣化し、感電や漏電乂おの 
原因になることびあります。 



移動ずるときは必ず運転を停止し、排水タンクの 
水をずて器具を傾けない 

水もれしで家財などをめらし 
たり、漏電によって感電や乂 
災の原因になることがありま 
す。 



A 警告 


交流 1 oovm 外で使わな 

い 

定格な外の電圧で使届すると感 
電や义災の原因になります。 



電源コードの途中での接 
続、延長コードの使用- 
他の電気器具とのタコ足 
配線はしない 

感電や発熱'义おの原因になり 
ます。 



電源コードは巧ったり、 
束ねたり、引っ張ったり、 
重い物をのせたり、加熱 
や加工したりしない 

電源コードか’破損しで、感電や 
発熱'义おの原因じなります。 



長時間冷風を身体に直接 
あてたり、をし過ざない 

体調悪化-健康障害の原因にな 
ります。 

なが一 



発熱器具の近くに置かな 
い 

樹脂部かが落けで引义する原因 
じなることびあります。 


スプ レーなどの 宙を本体 
の 近くに置かない 

爆発や乂災の原因になります。 


めれた手でボタンやルー 
パーなどの操作をしない 

感電の原因じなります。 


運転中に、電源プラグを 
巧いて停止しない 

感電や义がの原因になります。 




0 


喔) 



吹出□-吸込□-排熱□に指や棒などを入れない、 
スイングしているルーバーにさね5ない 

巧部でつァンが高速回転しで 
おり、ケ乃や故障の原因にな 
ります。 

スインヴルーバーに手をはさ 
むと、ケ乃の原因になります。 



電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、 
がたつきのないように巧の根もとまで確実に差し 
こむ 


ほこりび巧着したり、接続が 
不完全な場含は感電や乂がの 
原因になりまず。 



安全に使つていただくために 































A 注意 

本体の上にのったり、 a 要掛け し 1 

たりしない な货/ 

落下'転 ffll などによりクガの原 H に で\ 

なることびあります。 r 1 

めれた手で電源プラグを 

巧を差ししない ^ 

感電の原因じなることが ジ 

W ます。 y/ 

t 

同じ場所で長期間ご使用の場台は、本体下部や巧の 
周辺•壁などのミちれに注意ずる ^ 

排熱□の風があたる壁などに、ちれた跡び蔑る /X \ 

場含びあります。同じ場所で長時間ご使用の場 V \J 

含は、壁や床など卓めの清掃をしでください。 

吹出□-吸込□-排熱□をの® 一 
ふさびない 01 庐 

風通しが悪くなり発熱■発乂の W ，/ 

原因になることびあります。 广いり 

新 

別荘など無人で長時間連続で使用する 
ときは、特にエアフィルターや排水 
ホ-スなどを定期的に点検ずる 

過熱や水ちれの原因になることびあります。 

長期間使用しない場合は安全のため 
電源プラグをコンセントか 6 巧く i 

感電や漏電义がの原因になることびあります。 


本体内部の熱交換器のアルミフィンに XmX 

さわ 5 ない 

ケ万の原 H になることびをります。 

除湿水を飲料用.飼育。などに使用 

しなぃ rxi 

健康を害する原因じなることがあります。 J 


A 注意 


水のかかりやずい場所で使用しない 

感電や漏電义おの原因じなることが'あります。 



油-可燃性ガスのちれるおそれの 
ある場所へは設置しない 

巧一ちれで本体の周囲にたまると、発乂の 
原因になることがあります。 


0 



屋内専用なので直射日光のあたる場 
所•雨風のあたる場所で使用しない 

過熱や感電' 漏電义巧の原因になることがあ 
ります。 


0 



水平で丈夫な場所で使用ずる 

ご使南中に本体が'傾くと水ちれしでまおなど 
をめらしたり、感電や漏電义災の原因になる 
ことがあります。 

巧 



巧し入れ-家具のず定まなど狭い 
場所で使用しない 

風通しが悪くなり、 

発熱'発义の原因 
になることびあり 
ます。 



連続排水する場合はホースのがれ 
巧びり•落差などに注意し、確実 
に排水ずるように配管ずる 


水ちれしでまお 
などをめらす原 
因になることが 
あります。 


〇 


美術品や学術資料などの 
なをなど、特巧用途には 
使用しない 

保を品の品質低下などの原因 
になることびあります。 



水蒸気の巧満する所や水気のをい場所など、設置 
場所によっては アースが 必要 


不完ミな場含は、感電の原因になることびあります。 
アース線は、乃ス管•水道管•避雷針•電話のアース線 
に接続しないでくださし、。 


e 


排水ホースを使用ずる場合は、 
下にな6ないよラにずる 


ホースの 周囲び氷点 


ホースの部の水び凍結し、本体内部の水び室のに水ち 
れしで家財などをめらす原因になることびあります。 


〇 


薬品を扱ラ場所で使用しない 
(病院、工場、実験室、美容院その他） 

空気中に落けた薬品やな剖じより除湿機が'努化し、 
ひび割れや化ちれしでま.助などをめらす原因にな 
ることがあります。 


0 


A 警告 


異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源ブラ 
グを巧き、修理を依頼ずる 


異常のまま運転を続けると故障や感電 
火災などの原因になります。 


运 


修理は、お買いあばの販売店またはコ□ナお客様ご 
相談窓□に依頼ずる 


修理に不備びあると感電- 
乂がなどの原因じなりまず。 


〇靈 



{女全に使つていただくために 


設置について 


一理についろ 






旦巧!つておいていただをたいこと 

■運転中は室温び上昇しまず。 

■ち風は出ますび、エアコンと違い部屋全体を;ち房することはできません。閉めきった部屋で運転 
すると、が熱により室温び上昇します。 

■巧属のが熱ダクトを使巧することにより、室温の上昇をおさえることびできます。（屈=9ページ) 

■運転可能な部屋の温度について 

■運転巧能な部屋の温度は5で〜35でです。 

■部屋の温度び35でを超えると、本体の部の温度び上びるため、保護制御びはたらき運転できない 
ことびあります。 

■部屋の温度び己でが下の場合は、除湿した水び凍りつき霜取り運転び長くなるため、除湿量は 
減つできます。 


■排熱ダクトについて 

■排熱ダクトびつぶれで正常にが熱できない場含は、ち風-除湿能力び1氏下したり、保護制御びはたらき風 
量び上がったりしで運輯できない揚合びあります。すみやかに、が熱ダクトのつぶれを直しでください。 
■が熱ダクトの延長をしないでください。 

■部屋の温度び30でを超えると、本体内部の温度び上がるため、 

を風「ナイト」運転をじ保護制御びはたらき風量び上がること 
びあります。（がナイトモード己ページ） 

■除湿量について 

■ 温度びおくなるじつれで、除湿量はかなくなります。 

また、同じ部屋で連続しで除湿すると、湿度び下がるため除湿量は減ってきます。 



■霜取りについて 

■部屋の温度び約15で下になると、ち却器に霜び巧くことびあります。その場合霜取り運転を 
おこないます。霜取りび完3しますと運輯を再開します。 


■吹出□-吸込□-排熱□はふさびないでください。 


■壁、障害物から十分スペースをとつでください。 

■吹化□-吸込□-が熱□びふさびれでいますと、本体の 
保護制御びはたらき運転できないことびあります。 

痛 


■テレビやラジオから1 mJ ^ 上はなしでくださし、。 

電波障害の原因になります。 

■機具は絶巧に横倒しや逆さにしないでください。 

故障の原因になります。 

■3 分遅延についで 

ち風' 除湿運転を停止しですぐに再開したときは、機械な護のため 
約3巧間送風遲輯を続けた後、白動のにち風（除湿）運転にのり換 
ねります。 



■アルミフインについて 

■熱交換器じ使巧しでいるアル三フィンは、性能向上のため樹脂の表面処理を実施しでます。 

銅管の□一付の際の熱により一部変色しでいますび、性能および耐食性など何ら影麵ありません。 















回各部のなまえとはた 6 を 


正面 


操作部 


の出 □ 


ち画’送風運転時に、スインブルー 
パーび開レで、風を吹き出します。 
スインヴルーバーと上下ルーパー 
で風向を調整します。 

( が7〜8ぺージ） 


お買いあげ時、が水タンクにか 
び残っている場合びありますび、 
工場での除湿テストによるもの 
で異常ではありません。 



ランドリー ルーバー 


手動で吹出ち向が切りかえられます。 
(保8ぺージ） 


排熱 □ 


乾燥風(除湿時)また排熱風(ち風時)を吹ぎ出します。 


エアフィルター(吸込 □) 


吸い込まれる空気中のほこりやコ = を取り除き 
ます。室内の湿った空気を吸い込みます。 

(が12ぺージ） 


フ□-卜 


八ンドル 


Hi 

排水タンク水量確認窓 


排水タンク 



除湿した水をためます。満水になると有動的に 
運輯び止まります。 （[^1 日ページ） 



スイング切換ランプ \ 


スイングボタン 


スポット、ワイド、 X スポット 
リズムの切換えをおこないます。 
X スポットリズム： 

スポットスインヴをしなびら 
の I 」ズム風運輯(屈= 7ページ） 


あ風切換ランプ} ■ 


ち風ボタン 


パワフル運転、標準運転、ナイ 
卜運転のの換えをおこないます。 
(が6ぺージ） 


運お/停止ボタン 


ボタンを押すと運転を開始し 
ます。 

前回の運転モードで運転を開 
おしますび、電源投入をの初 
期状態からの運転は、ち風標 
華運転となります。 

運転かに巧すと運転を停止し 
ます。 （ C ^6 ページ） 



On タイマーの換ランプ 


のタイマーボタン 


運転中に巧すと切タイ7—運転 
のの換えをおこないます。 

(が7ぺージ） 

厚止かに巧すとの部乾燥運お 
を開始します。（国=7ページ) 


除湿切換ランプ 


除湿ボタン 


除湿運鼠、巧類乾燥運転の切換 
えをおこないます。 

(原6ぺージ） 


送風切換ランプ] 


を風ボタン 


送風運輯での強、弱のの換えを 
おこないます。 （[^6 ページ） 


運起ランプ 


運転中は点な、厚止中及びの部 
乾燥運転かは消なします。 

肖咏タンクび満水になると自動的 
に運転を停止し、満水メ □ディーび 
鳴り、ランプの点滅でお知らせします。 



















































































































































































□運拓前の準備 

排水タンクの確認 


が?火タンクび正しく入つでいないと運転できません。 
この場合満水メ□ディーび鳴り、運転ランプび点滅し 
でお知らせしますので、排水タンクを取り化しで正し 
く入れ直しでください。 


エアフィルターのセットの 確認 

-Mg- I I ■ — — — ■■Mi 

エアフィルターび正しく 
它ットされでいるかどラ 
かを確認しでください。 


且運括の種類 



運転の種類 

使い方 

運転内容 

ち風 

(が6ぺ-ジ） 

パワフル 

お部屋や脱な巧、キッチンなど 
に冷風び欲しいとき 
(お好みで3段階の調節びでさ 
ます） 

風速をあげたパワフルなち風運転をおこない 
ます。 

標準 

ち風運転をおこないます。 

ナイト 

運転音をおさえた微風でのち風運転をおこない 
ます。 

除湿 

(が6ぺ-ジ） 

巧類乾燥 

巧類などを早く乾燥させたい 
とぎ 

風速をあげたパワフルな除湿運転をおこない 
ます。 

除湿 

お部屋全体や押入れ、ク□ーゼッ 
卜などの湿気をと0たいとぎ 

除湿運転をおこないます。 

送風 

(が6ページ） 

強 

扇風機やサーキュレーターなど 
のかわりとしで使いたいとき 
(2 段階の調節びできます） 

強風で送風運転をおこないます。 

弱 

弱風で送風達転をおこないます。 

スインヴ 

(贫7ぺ-ジ） 

ワイド 

左ちの風の届く範囲を選びたい 
とぎ 

(2 段階の調節びできます） 

約80°の広ち範囲でスインヴルーパーび自動で 
動きます。 

スポット 

約40°の範囲でスインヴルーバーび自動で動き 
ます。 

スポットリズム 

ゆらぎ感のある自然な風にした 
いとき 

スポットスインヴ運転をおこないなびら、自動的 
に風量び変化し、自がにおい風で運転をおこな 
います。 

タイマ- 

(厮7ぺ-ジ） 

1 H 

消し忘れ防止など、亡ットした 
時間をに運乾を停止させたい 
とぎ 

1時間運転したあと、自動的に違転を停止します。 

2 H 

2時間運転したあと、自動的に運転を厚止します。 

6 H 

6時間運転したあと、自動的に運転を厚止します。 

内部乾燥 （な= 7ペ-ジ） 

運輯後や長期間使用しないとさ 
など、本体の部を乾燥させ清潔 
に保ちたいとさ 

約1時間運転したあと、自動的に運転を停止し 
ます。 







































0 運面のしかた 


广么警告- 

めれたまでボタンやルーバーなどの操巧をしないでくださし、。 

, 感電の原因になります。 



が水タンクび正しく入つでいるかを確かめでから、運転操たをしでください。が水タンクの確認5ページ） 
排水タンクび正しく入っていないと運転しません。（その際は運転開始と同時に、満水メ□ディーび鳴り運転ラ 


ンプび点滅しでお知らせします。） 



電源プラグをコンセント(交流100 V )に差しこみまず。 

■初期動作としでピッといラ音び鳴り、全でのランプび約2秒間点灯 
し、吹化□のスインク'ルーバーびを開^を閱動作をおこないます。 


曰 


運面/停止ボタンを押します。 

■運転を開始します。（運輯ランプが'点なします。） 

■制巧3 ■載尉 SA をの誦が態から ill ミを開始した 
場合は、ち風標準運転となります。一度運 
転するとその運輯内容を記憶し、巧回から 
は停止前と同じ運転をおこないます。 



■再度、運転/停止ボタンを巧すと運輯を停止します。 
(すべでのランプび消なします。） 

0お好みの運面の種類に切りかえます。 

冷風運転 



冷風ボタンを巧します。 

■スイングルーバーび開いで、吹化□よりち風を吹き化します。 

■冷風ボタンを1回押すごとに標準^パワフル^ナイトにのりかわりますので、ラ 
ンプを確認のラえお好みの運転を選んでください。 

■ち風は正面の〇夕出□より化ますので、お好みで吹き出しち向を調節しでご使用くださ 
し、。（が7〜8ぺージ） 


■ち！！離をするときは、できるだけを、を開けでご細ください。 

エアコンではありませんので、お部屋全体を;ちやすことはできません。 

■お部屋を閉めきったままですと、排熱□より温風び出るため室温び上昇しますび、 
付属の排熱ダクトを使用することにより、室温の上昇をおさえることびできます。 
([3=排熱夕'クトの使いかた9ページ） 

■吹化□周迈び結露することびありますび、故障ではありません。 

除湿運転 


〇パのル 
〇標華 
〇ナイト 



除湿ボタンを押します。 

■が熱□より乾燥した風を吹き出します。 

■除湿ボタンを1回巧すごとに除湿--巧類乾燥にのりかわりますので、ランプを 
確認のラえお巧みの運転を選んでください。 

■用透に合わせでランドリールーバーの向きをかえでご使用ください。（巧= 8ページ） 
※付属の排熱ダクトを取り巧けでスポット的に乾燥することちできます。9ページ) 


■制の3 ■が Sil 励おまスインヴル-パ-はも化たが劇こなります。 

■スイングルーバーのすき間からち風び岩干出ますび、故障ではありません。 
■除湿運転をするとさは、お部屋を閉めさった状態でお使いください。 

■が熱□から温風び出るため、室温が上昇します。 

■スインヴボタンの操作はできません。 

■吹出□周迈び結露することびありますび、故障ではありません。 

送風運転 


〇衣漂を燥巧 
〇除湿 



送風ボタンを押します。 

■スイングルーバーび開いで、吹出□より風を〇夕き出します。 

■送風ボタンを1回押すごとに強--弱にのりかわりますので、ランプを確認のラえ 
お巧みの運捉を選んでください。 

■お巧みで吹き化しち向を調節しでください。（画= 7〜8ページ） 


〇強 
〇弱 


































D 切タイマー運面 


設定のしかた_ 

■運転ランプが'点灯し、運転中であることを確認しでください。 お中 

■のタイマーボタンを押しでください。 に還が 

■タイマーの初期表示は、設定時間び1 H (1 時間後の)を表示します。 、 一一^ 

■タイマーランプは' t リタイマーボタン ( -\ 

を巧すごとにち記のように順にのりか 广 1 H 42 H 46 H 4 消口(取消）1 I 

わり、のタイマーの設定びできます。 し ) 



f 例^巨時間後に運転を停止させたいとき ---* タイマーの設定時間を 6 H に設定します。 

V!V (ランプは 1 H 、2 H 、6 H の3つのランプび点な） 

■運転時間び経過しで残り2時間になると6 H のランプび消えます。（ランプ点灯は1 H 、2 H ) 
■さらに時間び経過しで残り1時間になると2 H のランプび消'えます。（ランプ点灯は1 H のみ） 

■ タイマー終3時(運転停止時)は、お知らせ音(停止音)び鳴り全でのランプび'消なします。 


B 内部乾燥運面 


運輯後や長期間お使いにならないときに内部乾燥運転をすると、本体内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となる 
カビや細菌の蔡殖を抑えます。 


停止中に切タイマーボタンを巧ずと、内部乾燥運輯を開始します。 


■内部乾燥運転中は、スインク'ルーバーは閉じた状態で内部乾燥ランプのみ点灯します。 
■運転開始約1時間後に自動停止します。 

(适中で運転を停止したいとぎは、運転/停止ボタンを押しでください。） 

■战 iiaa 

■運転中じのタイマーボタンを巧すと、切タイマー運輯となるので、停止を再操巧しでください。 
■スイングルーバーのすき間から風び若干出ますび、巧障ではありません。 

■本化巧部にこもった湿気をが熱□より放出ずるため、室巧の湿度び上びることびあります。 

※付属のが熱ダクトを使用することにより、本体にこちった湿気を室外へ放出することちできます。 
([^が熱ダクトの使いかた9ページ） 

■すでに発ちしたカビや雑菌を除ちするはたらきや、殺菌効果はありません。 



且巧出方向の切りかえ 


冷風-送風運転時 I (吹出 □) 

ち風効果をより高めるために、風向をスインヴルーパー(だちルーバ ー) と上下ルーバーで調節しでください。 


スイングルーバー（ちちルーバー ) 

スイングボタンを巧します。 

■スインヴボタンを1回巧すごとに、スポット^ワイド^停止^スポットリズム 
の順で切りかねりますので、ランプを確認のラえスインヴボタンを巧しでください。 

■祀の* ■除湿運輯時は、スインヴボタンは操作できません。 


■スポットスイング ■ワイドスイング ■スポットリズム 


〇ワイド 
〇スポ 、ル 
〇スポ、ルリブム 



約40°の範囲でスインヴ運転を 
おこないます。 



約80°の広ち範囲でスインヴ運転 



スポツトスインヴ運転をおこなし、 
なびら自然に近いリズム風運転を 
おこないます。 

( u ズム風) 

自動的に風量が'変化し、ゆらぎ感 
のある自がな風となります。 































































































上下 ルーバー 


注意- 

スインヴしでいるルーパーにさねらないでくださし、。 
まをはさまれるとケガの原因になります。 

上下ルーバーの調節は、スイング運転を OFF にした 
^状態でおこなつでください。_ 



上下ルーパ’一の羽根を持って調節しまず。 



巧類乾燥-除湿運お時（排熱 □) 


用适に合わせ、ランド1」ールーバーの向きをかえます。 

ランド U - J レーノ X - 




■後吹き出し 



押入れ、ク□-だット、シューズボックス、リビンヴの除湿に 



■制 MEB 

■付属のが熱ダクトを使巧することで、 
より効果的にお使いになれます。 

が熱ダクトの使いかた9ページ) 













































































































































の排熱ダクトのほいかた 

背面からが化される温風を室外にが化するためのが熱ダクトを付属しでいますので、ち画運輯び効果のにできます。 
また、押入れなどをスポット的に乾燥するときち、効果のに使ラことびできます。（ X ダクトび巧れ巧びったり、つぶれ 
たりしたときは、ち風 • 除湿能力びほ下したり、保護装置びはたらき風量び上びったり運転びできないことびあります。） 

排熱ダクトの取付方法 





排熱ダクトの収納のしかた 


が熱ダクトをお部屋の外まで延ばし、排熱を室列に排化 
します。（ち風運転び効果的にできます。） 

押入れなどをスポット的に乾燥したいときは、排熱ダク 
卜を乾燥したい巧まで延ばしで使います。 

rnioism 

■ち風運転時は、エアコンのよラにお部屋を体を;ちやすこと 
はできません。 

■雨風び強い場合は運転を停止し、窓を閉めでください。 

■お部屋を体を除湿する場合はダクトをはすし、窓を閱めで 
除湿運転をしでください。 

■排熱ダクトを引張って本体を移動しないでください。 

転倒のおそれびあります。 

■排熱タクトをお使いになるときは「パワフル j または「標準」 

をおすすめします。室温び30でを超えで「ナイト j で使用し 
た場合、な護装置びはたらいで風量び上びることびあります。 


が熱ダクトを取りはすします。 

(ダクトアダプターはつけたままでかまいません。） 
ダクトポケットをあけ、が熱ダクトをたたんで収納 
します。 


田別売品について 




別売のダクトパネルを使巧することで、より効率のなが熱処理をすることびできます。 
ダクトノ X ネルは、おおくの販売店でお買い巧めください。 


※取り付け巧能な窓昌さブまにより、巧の4種類びあります。麻からの窓の下端び1 OOcm な上の場合は取り巧けできません。) 


■ル窓巧ダクトパネル ( HDP -50 M ) . 窓高さ 72.5 cm 〜 83.5 cm の場合 

(ダクトパネルのカツトで 40 cm まで取りはけ可能) 

■ 標準ダクトパネル ( HDP -70 M ) . 窓高さ 82.0 cm 〜 133 cm の場ち 

■ 長窓用ダクトパネル ( HDP -100 M ) . 窓高さ133饥1〜162饥1の場合 

■ テラス窓巧ダクトパネル ( HDP -180 M )’ ••窓高さ 162 cm 〜 200 cm の場さ 


ダクトパネルの使いかた (ダクトパネル取扱説明書参照) 


■ダクトパネルを窓へ取り付けます。 ダクト受け部 

■が熱ダクトをダクトパネルのダクト受け部へ差しこみ、排熱します。 

■ダクトパネル使巧時は、パネル後面の窓を開けでお使いください。 










































































































旧満*のお a 5せとタンクの*のすてかた 

満水のお知5せ 


がかタンクに約 5.8 L の水びたまりますと自動自勺に運転を停止し、満水メ□デイーび鳴り運おランプび点滅しでお知 
らせしますので、が水タンクの水をすででください。 


排水タンクの水のすてかた 


Q 排水タンクを取り出します。 

■排水タンクを八ンドルび見える巧までゆっくりとかし引き 
出し、とってを上に持ち上げなびら両手でゆっくりと取り 
出しでくださし、。 

■運輯停止直後に排水タンクを取り化すと、残っている除 
湿水び本体内部に滴下することびありますので、30分 
しツ上しでから取り出すことをおすすめします。 

滴下した場合は巧などでふきとつでください。 



曰 


水をすてまず。 


■が水タンクの八ンドルを持って静かに運び、水をすででく 
ださい。内部をよくすすぎ、外側の水をふき取ります。 

■フ□ー トの中に水び残っでいると、満水時の自動停止装 
置び正常にはたらかないので、完全に水をふき取つでく 
ださい。 



ここからが水する 


回 排水タンクを戻します。 

■必す八ンドルをねかせ、静かに奥まで確実に巧し込んでく 
ださい。水をすでる前の状態で自動のに運転を始めます。 
■排水タンクび正しく入っていないと、運輯できません。 





■排水タンクを取り出したを、内部の部品に輔れないでください。 

■が水タンクを必す正しく入れでください。正しく入っていないと満水メ□ディーび鳴り、運転ランプび点滅しで運転できません。 
■フ□ー トの中にかや物を入れで運転しないでください。満水時の自動停止装置び正常にはたらきません。 

■が水タンクを引き出しすぎると、排水タンクび本体より落下しで、水びこぼれるおそれびあります。 


満水メ□ディーを鳴5したくない場合 


運転停止中にのタイマーボタンを 3 巧が上 巧すと「ピー」と音が鳴り、 
メ□デイー音の鳴らない設定となります。 

ちとに戻したい場合は、同じ操作をちラー度おこなラか、電源プラヴ 
を一旦巧き、3秒]^上たつでから差しこみ直しでください。 

■规 Bi a 



■電源プラヴを一旦なくと、メ□デイー音の鳴る設定に戻ります。 


10 




















































旧連続排水 


おくにがかできる場所びあれば連続排水びできます。 

必す運乾を停止し、電;'原プラグをコン t ントから巧いで、が水タンクを取り化しでからおこなつでください。 

■ご巧意いただくをの 

■ヤスI」 ■が水 ホースと しで巿販品の ビニールホース 

■ドライバー （内径15〜 16mm) 


D 連続排水穴をあけまず。 


曰 


■排水タンクを取り出し、本体の連続排水巧をドライバー 
などで巧しで巧ち巧き、巧の端面をヤスリなどでは上げ 
ます。 


排水 ホースを 取り付けまず。 

■連続排水巧からホースを通し、ホースの巧を排水□の奥までしっかりと差し込みます。 




曰 


連続排水巧 

【排水タンクを取り出し本体側から見た図】 

排水タンクを取り付けまず。 

■排水タンクび正しく入っていないと運転できません, 




las 就 

■がかホースは必す先下りの勾配をつけ、水び流れることを確認しで 
ください。 

■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で畐くなったり巧びった 
りしでいるとが化できません。 

■が水ホースの差し込みがゆるいと水もれするおそれびありますので、 
扫 f か□の奥までしっかり差し込んでください。 


困キャスター巧動 

■本体を移動するときは、運転を停止し必す排水タンクの水をすででく 
ださい。排水タンクの水のすでかた10ページ） 

■とっでを持ち、キヤスターを使って移動しでください。 

■部屋間の仕のりや、凹凸のある場所、階段、傷のつきやすい床などは、 
本体を持ちあげで移動しでください。 




■キャスターで本体を移動するときに、巧の巧質によっては床に信びつくおそれびあります。 

傷のつさやすい床や凹凸のある場所では持ち上げで移動しでください。 

■本体を傾けでキャスター移動しますと巧の表面を傷つけます。また、本体内部の残水びこぼれ床などをめらすこと 
びあります。 




























































































































巧お手入れのしかた 


A ミ主意 


/ 


S 

おま入れをするとき ^ 

本体内部の熱交換器 

本体内部の洗淨はお客様 

本体の水洗いは__ 

は、必ず運拉を厚止 

のアルミフインにさ 

自身ではおこなわず、必 mm 

しないでくださ 

し、電源プラグち巧 

わらないでください。、でり 

ずお買いあげの販売店ま W 

し、。感電のおそ、 

いでからおこなつで 

ケガをするおそれび 

たは〕□ナあ'客様ご巧談 

れびあります。 

ださい。 

あります。 

窓□に相談しでください。 

> 


エアフィルターのお手入れ （2 週間に一度) 



2週間に一度はお手入れをしでください。 

エアフイルターにほこりびつまると風量び減少し、能力びほ下します。 



エアフイルター下部のつまみをつまんで、上に引き上げなびら手前に引いで取り 
はすしでくださし、。 



エアフィルターのネットは、はすしで掃除機を使巧するか軽くたたいでください。 
ちれのひどいときは、中性な剤を落かしためるま湯か水で洗ラと効果びあります。 
洗った後は、よくすすぎ、曰陰で乾かしでからちとどおり取り付けでください。 


^^ぉ* ■エア フィ ルターにほこりびつまると、風量びほ下しで保護制御びはたらき、正常に運転できなくなります。 
■エア フィ ルターをはすしたまま運転すると内部にごみび付着し、故障の原因になります。 

■製品は必ず正立で運搬-保管しでください。 


排水タンクのお手入れ 


排水タンク、フ□ー トとちに水洗いしでください。 



フ□-卜の中の水をふき取つでください。フ□-卜の中 
に水び残っていると、満水時の自動停止装置び正常には 
たらかないことびあります。 


また、フ□ートの軸びはずれたまま運転しますと、水び 
あふれます。 



やわらかい巧でからぶを 


40でな下のお湯を使う 


やわらかい巧でからぶきしでください。 

掃除機などでお手入れ 

吸込 □ ’吹化 □ • が熱□を掃除するときは、 □ ンヴノズル 
などでおこなつでください。 

揮発性のものは使わない 

ベンジン•シンナー、みび'き粉、 

化等ぞラきんなどを使巧すると 
変おや割れることびありますの 
で使用しないでください。 

点検整備のおすずめ 



40° CJ ^ 上のお湯は使わないでください。 

変形することびあります。 

長期間使わないとき 

■運転を停止し、電源プラヴを巧いでください。 

電源コードは、まとめでバンドで止め、バンドを 
コード掛けに差し込んで掛けでください。 

■排水タンクの水をすででください。 

■エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付けでく 
ださい。 

■やわらかい巧で本体をからぶきしでくださし、。 
■直射曰光のあたらない場所に保管しでください。 


本品は数シーズンお使いじなりますと内部び巧れ、性能びほ下することびあります。通常のおま入れとは別に点検 
整備をおすすめします。 

点検整備は、お買いあげの販売店または、おおくのコ□ナお客様ごホ目談窓□にご相談ください。 
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症 状 

原 因 

運起しでいるが冷風び化ない 

■運輯停止後約3分間は保護装置がはたらいでいるため送風のみとなります。 

■室温び15で下の場含、内部の熱交換器に霜が'つくことがあり、このよラなときは霜 
取運転をおこない送風となります。霜取び終3すると運輯を再開します。 

■送風運輯になっでいませんか。 

■室温び高すぎませんか（使巧温度節囲己〜35で） 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 

上面があたたかくなる 

■が熱のためあたたかくなりますび、異常ではありません。 

が水タンクに露びつく 

■除湿水が;ちたいため湿度が高いときは、露がつくことがあります。 

運鼠中や停止直模に 
"シュル""シュル"と音がする 

■内部の;ち頼(ちま P 液)び流れる音です。異常ではありません。 

風量び運輯中に上昇する 

■室温び約30で政上のときは、保護装置が作動し、風量び自動のに上昇するときがあります。 
■エア フイ ルターび目詰まりしでいませんか。 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 

■スポツトリズム運輯になっでいませんか。 

蚁出!□固迈に露びつく 

■ち風運転時に湿度び昌いと、ち風により露びつくことがあります。 

■除湿運転時に湿度び富いと、空気を除湿するときに発ちするち風びスインヴルーバー 
のすき間よりねすかに出るため、露びつくことびあります。 

運転しない 

■ご家庭のブレーカーやヒューズび切れでいませんか。 

■停電ではありませんか。 

■電源プラグびコンじントにしっかり入っでいますか。 

■排水タンクび正しく入っでいますか。 

■排水タンクび満水(こなっでいませんか。 

冷風-陈湿能力がお下した 

■エアフイルターび目詰まりしでいませんか。 

■吸込□-吹出□-排熱□びふさびれでいませんか。 

■部屋の温度、湿度び低くありませんか。 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 

なかなか湿度び下びらない 

■ドア、窓の開閉が多くありませんか。 

■石油ストーブ、その他水壽気び出るちのびありませんか。 

■部屋び広すぎませんか。 

■送風運輯になっでいませんか。 

■排熱ダクトびつぶれでいませんか。 

音がラるさし、 

■不安定な場所で使っでいませんか。 

■エアフイルターび目詰まりしでいませんか。 

■が熱ダクトびつぶれでいませんか。 

■コン它ントの電圧は1 00 V ですか。 

洗選物びなかなか乾かない 

■洗濯物に吹出風びあたっていますか。 

■広い部屋で乾燥しでいませんか。 

■洗濯物の量び多くありませんか。 

■室温が1氏くありませんか。 


巧このよ 5 なとをには 

修理-サービスをお串しつけになる前につぎの点をお調べください。 


つぎの症状のとさは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜さ、販売店へご連絡ください。 


■ヒューズやブレーカーびたびたびのれるとき 
■電源プラヴやコードび異萬に熱いとき 
■電源プラヴやコードの被覆び破れでいるとき 
■スイツチの作動び不確実なとき 


■誤って異物や化を入れでしまった、本体を倒しでしまったとき 
■使田中に異萬吕びするとき 
■その他、異雷のあるとさ 


アース について） 

水譲気び巧満する巧や水気のをい巧で使用する場合は、5—漏電したとき 
におこる感電を防止するためじ、本体舊面のアースネジじアース線を接続 
しでくださし、。 

- A ま意- 


不完をな場合は、感電の原因になることが'あります。 
アース線は、ガス管-化道管-避雷針-電話のアース線 
に接続しないでください。 


〇 


アースネジ 



放障ではありません 


をラ-度お調べください 
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田仕様 

(50/60 HZ ) 


型 す 

CDM -108 

電 源 

交流 1 00 V 50/60 HZ 

除湿能力 

( L / 曰） 

9.0 / 10.0 

ミ肖費電力 

( W ) 

20 己/ 215 (巧類乾燥運転時） 


木 造 

19の2り1 置）/ 21 m 2(13 置） 

除湿可能面積の目安 

プレ八ブ 

29 m 2 (17 置）/ 32 m 2 (19 置） 


鉄 筋 

如 m 2 (23 置）/ 42 m 2 (25 置） 

排水タンク容量 

約 5.8 L で白動停止 

総質量 

( kg ) 

13.0 

外お寸法情さ X 幅 X 奥行) (mm) 

600 X 250 X ；386 

付属品 

が熱ダクト-ダクトアダプター 


■除湿能力は室温27で、相巧湿度60%を持続する室内で運転したとさの1曰あたりの数値です。（巧類乾燥運転時) 
■除湿な能面積の目をは、 」 EMA (曰本電機工業合)規格に基づいた数値です。 

■待機電力は約0.己 W です。 

■製品は改良のため化様の一部びかわることがあります。 

■長期間お使いにならないときは、電源プラグをコン亡ントから抜いでください。 


田修理-偏正 

修理サービスについて 


■ち風-巧類乾燥蹄湿磯の補修用性能部品の保有期間は製造巧の穫8年です。 

補修用性能部品とは、その製品の®能を維持するためじ必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコ□ナ 
お客様ご相談窓□にご相談くださし、。 

■保証期間経過後の修理についでは、販売店にごす目談ください。 

修理によって機能が維持できる揚含は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


修理を依頼されるときは 


異常びあるときは、運輯を停止しで電源プラグを拖いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。 
ご連絡の隙には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。 


■お買いあげ曰}保证ご^んくい。 
■故障巧客 


■ご住所-ご巧咨-お電話番号 
■訪問ご希望曰 


保証書について 


このコ□ナち風•巧類乾燥除湿磯には「保証書 J が巧いでいます。 

■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必すお受け取りください。万一故障した場含には、保証書記載の客に 
より、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のラえ大切に保管しでください。 

■保証書にお買いあげ曰、販売店名など所定事頂の記入がないと有劾]とはなりません。ちし記入がないときは、すぐにお買いあ 
け'の販売店にお申し出ください。 

■このコ□ナ冷風•巧類乾燥陈湿機の保証期間はお買いあげいただいた曰から1を（ただし、冷却装置の保証期間は3年）です。 
保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。 

その他詳細は保証書をごらんください。 


wa ミ織づ 礎様ご欄窓日-覧表をごらんください。 
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